 Prima reactie de la Apele Romane in scandalul apei din Bucuresti: Cantitatea de amoniu s-a incadrat in limitele legale Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social Bucuresti Prima reactie de la Apele Romane in scandalul apei din Bucuresti: Cantitatea de amoniu s-a incadrat in limitele legale Autor: Irina Olteanu Joi, 31 Ianuarie 2019, ora 14:58 3965 citiri Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) reactioneaza in scandalul apei de la robinet a bucurestenilor, precizand ca raul Arges a fost poluat cu amoniu, insa cantitatea s-a incadrat in limitele de calitate recomandate prin lege ANAR spune ca nivelul de amoniu din rau a permis Apa Nova o tratare corespunzatoare (inclusiv prin clorinare), care sa faca posibila furnizarea apei potabile catre populatie Apele Romane subliniaza ca poluarea ar putea sa fi fost cauzata de topirea stratului de zapada de pe campuri si antrenarea deseurilor de orice fel din aceste zone "Raul Arges, in sectiunea Crivina, se incadreaza in categoria A2 de calitate, cantitatea de amoniu recomandata este de 1,0 mg/l, iar cea maxima admisibila este de 1,5 mg/l Valoarea indicatorului amoniu in sectiunea de masura - amonte captare Crivina a fost de 0,796 mg/l, iar valoarea transmisa telefonic de catre S C APA NOVA S A Bucuresti, pentru data de 28 01 2019, a fost de 1,3 mg/l, deci sub pragul obligatoriu de 1,5 mg/l, ceea ce inseamna ca apa bruta de pe cursul de apa Arges-Vedea s-a incadrat in parametrii pentru potabilizare prin tratare", explica Apele Romane intr-un comunicat transmis joi Ziare com Reprezentantii Administratiei Nationale Apele Romane precizeaza ca au avut o discutie telefonica cu cei de la Apa Nova, iar acestia au afirmat ca ar putea exista o crestere a concentratiei de amoniu in apa "In consecinta, specialistii ANAR, pentru crearea unei dilutii corespunzatoare, au majorat debitul raului Arges evacuat din acumularea Golesti Ads In data de 30 ianuarie 2019, dupa informarea transmisa de catre Apa Nova, A B A Arges - Vedea a prelevat suplimentar probe in sectiunile raului Arges amonte Priza Crivina, precum si la km 36 sectiune Baraj Ogrezeni, valorile masurate pentru parametrul amoniu fiind de 0 509mg/l, respectiv 0 475 mg/l", se mai arata in comunicat Scandalul apei de la robinet din Bucuresti Mai multi bucuresteni au observat ca miercuri, in jurul pranzului, apa de la robinet avea un miros intens de clor Ba chiar irita ochii si caile respiratorii, au scris pe retelele de socializare mai multi oameni Asa se face ca, in foarte scurt timp, au inceput sa circule pe Internet mesaje care-i indemnau pe bucuresteni sa nu bea apa din reteaua publica si sa isi anunte de urgenta si apropiatii cu privire la faptul ca aceasta reprezinta un pericol Apa Nova a dezmintit zvonul si a spus ca apa nu e periculoasa Ads "E o chestiune care tine de apele raurilor Arges si Dambovita, pe care noi le captam Am aplicat o cota de clor mai mare, dar nu peste cea admisa Parametrii sunt normali Doar ca exista un miros mai pronuntat de clor", a explicat Apa Nova pentru Ziare com In ciuda declaratiilor Apa Nova, miercuri seara, tarziu, Ministerul Sanatatii a avertizat bucurestenii sa NU foloseasca apa de la robinet pentru baut, gatit si spalat, cel putin 48 de ore Joi, insa, Apa Nova a dat din nou asigurari ca apa de la robinet din Capitala este potabila si nu exista niciun pericol pentru populatie Directorul general adjunct al institutiei, Mihai Savin, a declarat ca bucurestenii pot folosi apa cu incredere pentru ca doza de clor din ea nu depaseste pragul maxim admis Totodata, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca a trimis Corpul de Control la Apa Nova sa verifice daca a fost sau nu depasita doza permisa de clor din apa de la robinet a bucurestenilor Ads Ea a facut si un apel la institutiile statului sa stabileasca daca informatiile raspandite in cursul zilei de miercuri sunt adevarate sau au avut scopul sa alerteze inutil populatia Gabriela Firea a subliniat ca cei care raspandesc informatii false pot raspunde penal Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: USR cere demisia șefului AEP după ce a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu USR a anunţat, luni, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuţ Moşteanu, că îi cere demisia şefului AEP, Costantin Mituleţu Buică, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, în cazul De ce nu-l va demite premierul Ciucă pe plagiatorul Florin Roman: ”Ar crea un precedent nedorit” Noul ministru al Inovării, Cercetării și Digitalizării, Florin Roman, a stârnit revolta opiniei publice după ce a ieșit la iveală că și-a plagiat lucrarea de disertație Premierul Ciucă # apa clor Bucuresti , # Apele Romane apa clor , # amoniu apa Arges Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii untermensch Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 amoniu e sursa de azot creste masa musculara pe creier beti si veti fi mai destepti Vezi tot Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Decizia luata de Mercedes dupa ce FIA a respins contestatia formulata la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I Adevarul ro Romania este singura tara din Uniunea Europeana care se afla in "scenariul verde" COVID Ads Top stiri din Actualitate USR îl cheamă pe Florin Roman la Ora Guvernului Cum va conduce un plagiator Cercetarea, Inovarea și Digitalizarea din România Un adolescent a detonat o bombă într-o școală ortodoxă de lângă Moscova Cel puțin 7 persoane rănite Emmanuel Macron, la Budapesta, prima vizită din 2007 a unui șef de stat francez în Ungaria Poliția a luat probe ADN de la apropiații tinerilor uciși la Iași Criminalii sunt în continuare de negăsit Români prinși cu contracte de muncă false la graniță Planul pus la cale pentru a evita carantina Cine sunt baronii PSD care s-au oferit să-l sprijine politic pe Dragnea SURSE Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 